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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE. 


No. A2- 1123/ 13 /RIO . 

10th September 2013 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following items to the Regional Institute of 
Ophthalmology , Government Ophthalmic Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

SI. Tender No . and Name of Equipment 
No . 

with Quantity 


06 / 2013 - 14 - Slit lamp with Applanation 
Tonometer — 2 Nos. 
07 /2013 - 14 Indirect Ophthalmoscope — 1 No . 
08 /2013 - 14 - Auto refractometer with 
Keratometer — 1 No. 
09 /2013 - 14 - Non contact Tonometer — 1 No. 


10 /2013 - 14AB Scan — 1 No. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലാ 


അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1- ന് ? 2,100 , കമനമ്പർ 2 - ന് 
400, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 3 840 , ക്രമ നമ്പർ 4 - ന് 7 945 , 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് ? 1,680. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 1,155, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
? 210, കമ നമ്പർ 3 - ന് ? 420 , ക്രമ നമ്പർ 4 - ന് ? 525 , 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് ? 840. 


Cost of tender form : 

- Original - 3 2 , 1 00 for Sl. No. 1 , 3 400 for 
Sl. No . 2 , 3 840 for Sl. No . 3 , 7 945 for Sl. No . 4, and 
Y 1, 680 for Sl. No. 5 . 

- Duplicate _ 8 1 , 155 for Sl. No . 1 , 3 2 1 0 for 
Sl. No. 2 , 3 420 for Sl . No . 3 , 7 525 for Sl. No . 4 and 
7 840 for Sl. No. 5. 

The tenders should be superscribed due at 11 a. m . 
on 22 - 10 - 2013 and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology , Government Ophthalmic 
Hospital, Red Cross , Thiruvananthapuram -695 037 . Last 
date of receipt of tender is at 11 a . m . on 22 - 10 -2013 . 
Late tenders will not be accepted . The tender will be 
opened at 11. 30 a. m . on 22 - 10 - 2013 in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology , Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram - 695 037 , obtain the requisite - 
tender form on which the tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of rupees above which is price fixed 
for a form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be closed at 3 p . m . on 21 - 10 - 2013 . 
Cheque , postage stamp etc. will not be accepted towards 
the cost of tender forms, nor will the forms be sent per 
V . P . P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
at rupees noted above . 

Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 

Further details , if any required will have from the 
office of the undersigned in office hours on all working 
days. 

The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also 
to reject any of or all the tenders without assigning any 
reason . 


- ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ മരുന്നിന്റെ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എഴു ത ണം . ടെണ്ടർ, ഡ യ റ ക് ടർ, റീജി യ ണ ൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി), 
റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്ക്ക ണം . ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതി 
22 - 10 - 2013 - ന് രാവിലെ 11 മണിവരെയാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ 22 - 10 - 2013 , 
രാവിലെ 11.30- ന് ടെണ്ടർ തന്നവരുടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യ 
മുള്ളവർ ടെണ്ടറിനുവേണ്ടിഅപേക്ഷസഹിതം ടെണ്ടറിനുനേരെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ ടെണ്ടർ 

ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടർ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 21-10-2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് അവസാനി 
ക്കു ന്ന താ ണ് . മേൽ പറ ഞ്ഞി രിക്കുന്ന ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ 
മരുന്നിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക 
നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മാത്ര മല്ല ഒരു കാര ണ വും പറയാതെ ഭാഗി ക മാ യോ 
മുഴുവനായോ ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Regional Institute of Ophthalmology, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Director. 


TENDER NOTICES 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജിയുടെ ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി) ആവശ്യ 
ത്തിലേക്ക്താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം/ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതി 
ലേക്ക് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- (1) 


| ക്രമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇനവും സംക്ഷിപ്ത 

വിവരണവും എണ്ണവും 


06 | 2013 - 14 - സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് വിത്ത് അപ്ലനേ ഷൻ 
ടോണോമീറ്റർ 2 എണ്ണം 
- 07 /2013 -14 - ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് - 
1 എണ്ണം 
08 / 2013 - 14 - ആട്ടോ റിഫാക്ടോ മീറ്റർ വിത്ത് 
കെരാട്ടോമീറ്റർ - 1 എണ്ണം 
09 / 2013 - 14 - നോൺ കോൺടാക്ട് ടോണോമീറ്റർ - 
1 എണ്ണം 
10 / 2013 - 14 - എ ബി സ്കാൻ - 1 എണ്ണം 


No . C8/ 8035 / 2013 / MCT. 

| 29th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatrics 
Department, S . A . T . Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this Office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. --139/2013 . 

Details of Items— Nitric Oxide Inhalation Delivery 
System — 1 No. 


5 


Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original 1,575. 
Duplicate 7 840 . 


Last date and time for sale of tender form — 9 - 10 -2013, 
3 p . m. 

Last date and time for receipt of tender form 
10 -10 - 2013 , 2 .30 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 10 -10 - 2013, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 27 - 9 -2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Specifications 
Inhaled Nitric Oxide Delivery System : 

Delivers low concentration NO therapy with typical 
concentrations being in the range of 2 - 80ppm . Usable 
with any constant flow ventilator esp SLE 5000 and Drager 
Babylog ventilator. 

The equipment should have following features: 
• User settable alarms for high and low 

concentrations 
Monitor for NO and NO2 
Automatic reduced flow on high alarm 
Internal battery backup 1 hrs 
Extra long life cells 

Internal printer 
• Simple calibration 
• Available with bespoke heavy duty trolley 
- Includes disposables- adapters, tubing, connectors , 

cartridges 
NO Sensor range: 0 - 200 ppm resolution 
| 1. 0.1ppm for NO < 100 ppm 
2. 1 ppm for NO > 100 ppm 
NO2 Sensor range: 0 -50 ppm resolution /0 .1 ppm 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


It should provide NO scavenging filters assembly to 
connect the existing ventilator. 


Nitric Oxide delivery patient circuit suitable for use 
with the SLE4000 or SLE5000 standard circuit BC5188 /400 . 


- ദർഘാസ് നമ്പർ - 139 / 2013 . 

സാ ധ ന ത്തിന്റെ പേര് നേടിക് ഓക് സൈഡ് 
ഇൻഹലേഷൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,575. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 840. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2013 , 2 . 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 10 -2013, 
3 മണി. 


The unit should provide five numbers suitable 
capacity nitric oxide cylinders. 


- It should work at 220 to 230 Vac 50 Hz. 


The equipment should have national/International 
standards for safety and quality. 


Warranty : 2 years. 


TENDER SCHEDULE 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2 013 - ന് മുൻ പ് കിട്ടി യി രി ക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


Tender No . - 141/ 2013 . 
Details of items — Radiant warmer cum Incubator 

| 1 No. 


Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original 1 , 785 . 
Duplicate 7 945. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposit ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items is given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


Last date and time for sale of tender form — 9 - 10 - 2013 , 
- 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
| 10 -10 -2013, 2.30 p. m . - 

| Date and time of opening of tender - 10-10- 2013, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 3 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 27 -9 -2013. No 
other forms of remittance will be accepted . 


12 . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് നമ്പർ - 141/ 2013. 

സാധ ന ത്തിന്റെ പേര് - റേ ഡി യ ന്റ് വാമർ കം 
ഇൻകുബേറ്റർ 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ Y 1,785, 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 7 945. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2013 , 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 10 -2013, 
3 മണി. 


(2 ) 


No, C8/18881 /2013/ MCT. 

29th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatric 
Department, S . A . T . Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had from 
this Office on working hours till 3. 30 p . m . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ? 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 


635201018 27 - 9 - 2013 - M 2200 Dişlololoomo. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


SPECIFICATIONS 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


Radiant warmer cum Incubator : 


It should have conversion between double walled 
incubator and open bed radiant warmer . 
• Microprocessor -based control system : Self test 

functions are performed at power-up and during 
normal operation 
Open Bed Performance -Radiant Heater Mode : 
Radiant Heater: minimum 430 watts 
Closed Bed Performance - Incubator Mode: 
Temperature variability and distribution 
Patient measurement accuracy : £0 .3°C between 
30° and 42° C 
Baby (servo ) temperature control: 35 -37.5°C in 
0 .1° increments (Regulates baby temperature in 
both open and closed bed modes ) 
Manual Radiant Power Control: 0 - 100 % in 5 % 

increments 
• Air temperature control: 20 -39°C in 0 . 1° increments 

Servo humidity control range : 30 - 95 % relative 

humidity in 5 % increments 
• Alarm sound level: Adjustable audible levels 

In bed scale with weight trending ( Accuracy: + /- 10g 
Range : 300gm to 8 kg.) 

Servo Oxygen Control Performance Control Range: 
up to 65 % Display Range : 0 to 99 % . 

• Mattress tilt angle minimum : 12° 
• Micro filter : 0.5u -99 .8 % efficiency 
• Tubing access ports : 8 minimum 
Unit should function with 220 -230 V ac. 

The equipment should have national /international 
standard certificate for safety and quality . 


7. Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


Warranty : 2 years. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


No. C8/18882/2013 / MCT. 

| 29th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatric 
Department, S . A . T . Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 142 /2013. 

Details of items— Pulse Co -oxymeter (Signal extraction 
technology ) - 15 Nos. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original 7 2,415 . 
Duplicate X 1,260. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


4 Pulse Co- oximeters -Signal Extraction technology 


• 


Suitable for all types of Patient range: paediatric, 
Neonatal. 


Should be light weight table top cum portable 
Pulse Co -oximeter with detachable hand held front 
panel for patient transport and Weight less than 
500 gm 
Should work on 220V and have battery back -up 
of at least 3 hrs. 


• 


Last date and time for sale of tender form — 9- 10 -2013, 
3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
10- 10- 2013, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 10 -10 - 2013, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 27 - 9 - 2013 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പർ 142 /2013. 

- സാധ ന ത്തിന്റെ പേര്- പൾസ് കോ - ഓ ക്സി മീറ്റർ 
( സിഗ്നൽ എക്സാക്ഷൻ ടെക്നോളജി) - 15 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ X 2,415. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 1, 260. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 10- 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -10 -2013, 
3 മണി. 


Should have plethysmograph of SpO2 values , 
Pulse rate , Perfusion Index . Patient Volume Index , 
and display trends of all parameters. 
All Parameters should be available as a trend 
graph on the main Screen of Oximeter and should 
be user changeable . 
Should have variable pitch providing tonal 

variance for every 1 % change in saturation . 
- Should have averaging mode of 2 - 16 seconds in 

steps of 2 seconds steps. 
Should have audible and visual alarms for high 
low saturation , pulse rate, Sensor condition , 
system failure and low battery alarms. 
Should have at least 48 hrs graphical trends for 
HR (Pulse ) and SPO2. 
Should have Signal indication for signal 
identification and quality indication during 
excessive motion and low signal to noise 
situations . 
Should have clinically proven track record to 
work during motion and very low perfusion 
conditions and Bid needs to be accompanied with 
Clinical Papers to substantiate the Claim . 


Should have upgradeable platform for 
SpMet (methimoglobin ) and/ or SpCO 
( Carboxyhemoglobin ) and / or SpHb ( Total 
hemoglobin ) parameters. 
Should have range SPO2: 1 to 100 % , Pulse rate 
(HR ) : 30 to 240 bpm , Perfusion index 0 . 1 % to 
20 % . 
Accessories to include two numbers single 
reusable Probe for patient weight greater than 
One kg onwards to cover all patients Category 

from Neonatal to adult . 
• Display -LCD , Backlight illuminated . 
• Parameters and waveform displayed SPO2, pulse 

rate, system status . 
• Audiovisual Alarms-High /low SPO2 and pulse 

rate, sensor off , sensor failure , low battery. 
Computer Interface for data communication . 
Communication port and Software to be provided 
as part of Supply. 
Appropriate neonatal probes -reusable - 2 per 
machine . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witnessess wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at that time . 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


Warranty -2 years including the SPO2 probes. 
The equipment should have national/international 
standard certificate for safety and quality. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


No. C8/18884 /2013/MCT. 

29th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following 
items required for Professor & Head , Paediatrics 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed , tender numbers and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. — 143/2013. 

Details of items — Pulse Oxymeter (with reusable 
neonatal Probe ) — 10 Nos . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original 1,050. 
Duplicate — 525 . 


Last date and time for sale of tender form 
9 -10 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
10 - 10 - 2013 , 2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 10 - 10 - 2013 , 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
? 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 27 - 9 -2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പീഡിയാട്രിക് സ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദ ർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 143/ 2013. 


Accuracy Saturation ( % Sp02 : + 1 SD ) 
Low Perfusion 70 % to 100 % + 2 digits 
Pulse Rate without Motion 20 to 250 bpm + 3 digits 
With Motion Normal physiological range (e.g., 55 to 
125 bpm) 4 5 digits. 
Low Perfusion 20 to 250 bpm + 3 digits 
Displays / Indicators high quality LCD graphical 
screen . 
Plethysmographic waveform or magnified view . 
Visual indicators: pulse search , audible alarms 
silenced or off, artifact indicator, low battery and 
battery charging , sensor off, sensor disconnect 
Alarms audible and visual alarms for high / low 
saturation pulse rate . 
Audible and visual indicators for low battery 
Audible sensors disconnect alarm . 
Displayed saturation and pulse rate alarm limits. 
Portable, with an in - built battery back - up , which 
should be able to provide power for at least 4 to 6 
hours. This battery should have a short recharging 
time. 
Dedicated neonatal sensor probes. (2 reusable 
neonatal probes per machine ) 
Warranty :2 years including SPO2 probes 
Should work with input 200 to 230V ac 50 Hz 
supply . 
Should have safety certificate from a competent 
authority CE/ FDA ( US)/ STOC CB certificate / STQC S 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . 


- സാധനത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും - പൾസ് ഓക്സീമീറ്റർ 
(വിത്ത് റീയൂസബിൾ നീയോനാറ്റൽ പ്രോബ്) - 10 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ Y 1,050. 
- ശരിപകർപ്പ് ? 525. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 10 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 -10 -2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -10- 2013, 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 8 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm , 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


SPECIFICATION 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


6. Pulse Oximeter with neonatal sensor probes: 

Measurement Range 
Sp02-1 % to 100 % 
Pulse Rate 1 to 250 beats per minute (bpm ) 
Perfusion Index 0 .03 % to 20 % 


Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original X 1,365 . 
| Duplicate X 735. 


7. Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18. More details can be had from this office on 

working time. 


Last date and time for sale of tender form 
9-10 -2013, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
10-10-2013 , 2.30 p. m. 

Date and time of opening of tender - 10 -10 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
? 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 27 - 9 -2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 

-- തിരു വ ന ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പീഡിയാട്രിക് സ് ഡിപ്പാർട്ട് മെ ന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 144 / 2013 . 


സാധനത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും മൾട്ടിപാരാ മോണിറ്റർ 
(വിത്ത് റീയൂസബിൾ നീയോനാറ്റൽ പ്രോബ്) - 8 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ Y 1,365. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 735. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 10 - 10 - 2013 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 10 - 10 - 2013, 
3 മണി. 


(5) 


No. C8/18886/2013/ MCT. 

29th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head Paediatrics 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed , tender number and addressed to 
the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had from 
this Office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. - 144/2013 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Details of items- Multi para Monitor (with reusable 
neonatal Probe ) — 8 Nos. 


SPECIFICATION 


17 . Equipment performance should not be affected by 

electromagnetic radiated or conducted through 

power lines from another device. 
18. Should work on 200 -240V AC /50Hz with inbuilt 

reachargeable battery. 
19. Should have safety certificate from a competent 

authority CE/ FDA (US )/STQC CB certificate/ 
STQC S certificate or valid detailed electrical 
and functional safety test report from ERTL . 
Copy of the certificate / test report shall be 

produced along with the technical bid . 
Warranty — 2 years. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 


7 . Multiparameter Monitor: 
1. Should have TFT/LCD display with at least 10 . 4 

inches with 4 wave forms and numeric display 
simultaneously . The waveforms should be user 

selectable . 
2. Should be compact & portable with carrying 

handle. 
3. Monitor should have in built Lithium -ion type 

battery for 4 Hrs . continuous operations in the 

case of mains failure . 
4. Should have keys for quick access to main 

functions. 
5. Should be able to monitor ECG , SpO2 , NIBP, 

Respiration Rate , ETCO2 & Temperature for 

paediatric and neonatal patients . 
6 . 3 or 5 Lead ECG monitoring with lethal arrhythmia 

recognition capability and ST analysis. 
7 . Respiration & Apnea alarm . 
8. Manual, Auto and STAT mode for NIBP 

monitoring and ranges should be 20 to 230 mmHg. 
9. Pulse Oximeter (SpO2) with Plethysmograph & 

Pulse strength indicator with variable pitch with 

change in SpO2. 
10 . Side -stream Capnography with display of CO2 

wave form & digital values (ETCO2, FiCO2, RR ). 
11. Should have separate volume control for beep 

sound for QRS and alarm sound . 
12 . The display setting should have at least 4 user 

defined setups variable as per applications for 
flexible use of the monitor in various clinical 

enviornments . 
13. Monitor should have networking options. 
14 . Should have separate volume control for beep 

sound for QRS and alarm sound . 
15. Should provide following accessories. 

• Micro stream /Side stream ETCO2 disposable kit 

for adult-25 nos. paediatric & Neonatal - 2 nos . 

each . 
• Reusable paediatric and neonatal 3 or 5 lead 

ECG cable set - 2 nos . 
Reusable neonatal paediatric SpO2 finger 
probes - 1 each . 
• Disposable SpO2 probes for neonatal use 

10 nos. 
• NIBP cuffs for standard Child and neonatal — all 

1 each 16 Facility for last 24 hours trend review 
facility & facility for patient data entry . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala-non - Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposit (One percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


12 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 145 / 2013 . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenders and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
- 15. Specifications of the items are given in the list. 
| 16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
| 17. Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും ഹൈഫ്ളോനാസൽ 
ഓക്സിജൻ കാനല പീഡിയാട്രിക്ക് ആന്റ് നീയോനാറ്റ് 
ഒന്നു വീതം 2 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ Y 1,260. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 630. 
- ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 11 - 10 - 2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 11- 10 -2013, 
- 3 മണി. 

- ഫാറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (8 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫാറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫാറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മ റ്റ ത ങ്കി ലും ഡേ ാ ക മ ൻ ക ളോ അ യ യ് ക്ക ാ ൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫാറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No, C8/ 18887/ 2013/ MCT. 

29th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor and Head Paediatrics 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram. Tender 
should be superscribed , tender number and addressed to 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram - 695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . - 145/ 2013. 

Details of Items with Qty . — High flow nasal oxygen 
cannula Paediatric and Neonate one each -- 2 Nos. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT) : 

Original 1,260 . 
Duplicate ? 630. 


SPECIFICATION 


Last date and time for sale of tender form 
10 -10- 2013, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
11- 10 -2013 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 11-10- 2013 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
3 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 27 - 9 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 


High flow oxygen nasal cannula : 

It should have a humidifier with integrated flow 
generator 
Oxygen blender should be provided for Fio2 
ranges from 21 to 100 %. 
Should generate Oxygen flow rate from 51/min . to 
20 litres/mt. 
Anatomically designed nasal prongs with 
adhesive wigglepads . 
Nasal cannula should have Swivel connection 
RT 330 and 900PT531 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമു ൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


20 each premature, neonatal and paediatric nasal 
cannula must be provided . 
Must be provided with oil free medical 
compressor. 
Should have a pressure relief valve to limit high 
back pressure . 
Should have autofill humidifier chamber. 
It should provide RT 330 circuit 


Pediatric /Neontal tube and chamber 10 numbers . 
Mask interface adapter 20 numbers. 
Electrical ratings 50hz 220 -230Vac . 
It should have national/international standards for 
safety and quality 
Minimum of 3 years warranty. 


15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the Department 
concerned . 


No. C8/18889/2013/MCT. 

29th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatrics 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed , tender number and addressed to 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. - 146 /2013. 

Details of items with Qty . — LED Double Surface 
Phototherapy — 6 Nos. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original 525 . 
Duplicate 315 . 


Last date and time for sale of tender form 
10 - 10 -2013 , 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
11-10 - 2013, 2.30 p. m . 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenders and witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 


Date and time of opening of tender — 11 -10 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 27 - 9 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


13 . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പീഡിയാട്രിക് സ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാ ധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 
താല് പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 

BoreiIný mmid 146 /2013. 

NowMoMlong Goð 2008. M . WI. wmido MuØGEOMŮ 
GODOCŞ0000096 20mo. 


10 . Should work with input 200 to 240 Vac 50Hz 

supply. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം ); 

അസ്സൽ ? 525. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 11 -10 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 10 - 2013, 
3 മണി. 


Should have safety certificate from a competent 
authority CE / FDA (US )/STQC CB certificate / 
STQC S certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Test 
report from ETDC. Copy of the certificate/ test 
report shall be produced along with the technical 


bid . 


12 . The measurement of irradiance should be 

demonstrated to the technical committee during 
product demonstration . 


Warranty: 2 years . 


TENDER SCHEDULE 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയ യ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 1 50 ) അ ധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണി യോർ ഡ റായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
27 - 9 - 2013 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned. 


Technical Specifications 
9. PHOTOTHERAPY UNIT DOUBLE SURFACE : 
1. Phototherapy should be based on advanced LED 

technology. 
2. For LED technology the irradiance should cover 

the entire treatment area . 
3. Should have a height adjustable mechanism , 

treatment distance to the range of 25 to 45 cms 

should be possible . 
4. Wavelength should be in the range of 

420- 470 nm and irradiance level should be higher 

than normal blue tube lights . 
5. The unit should provide a minimum of irradiance 

10Watts / m2. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


6 . The irradiance should be measured and reported 

to the user institution at the time of installation 
and thereafter during every subsequent warranty / 
CMC /AMC visit and all breakdown visits . 


7. Lamp source should be continuous tiltable to + 90 

degree angle to cover the entire treatment area . 
8. System should be height adjustable with built- in 

non resettable timer. 
9. Baby bed should be transparent with up/down 
- tiltable facility. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines , Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witnessess wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
| 16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
- 18. More details can be had from this office on 

working time. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പീഡിയാട്രിക് സ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യാൻ 
താൽ പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർ ഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 147/ 2013. 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും - പോർട്ടബിൾ 
എക്സ് യൂണിറ്റ് -ഒരെണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ ? 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315. 
ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
10 - 10 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 11-10- 2013 , 2.30 മണി. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 10 - 2013 , 


3 മണി. 
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No. C8/18891/2013/ MCT. 

26th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatrics 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed , tender number and addressed to 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had from 
this Office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 147/2013. 
| Details of item with Qty . - Portable X - Ray 
Unit - 1 No. 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3 .30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർ ഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ് 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ 27 - 9 -2013 - ന് 3 മണിക്കുമുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആ വശ്യ 
പ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളു. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കു വാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
| ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SPECIFICATION 


Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original - 7 630. 
Duplicate X 315. 


Last date and time for sale of tender form 
10-10- 2013, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
11 -10 -2013, 2.30 p . m . 
| Date and time of opening of tender -11 -10 -2013 , 3 p . im . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
3 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 27 -9 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


PORTABLE X -RAY UNIT : 

Carry away box type unit 
Built in over voltage protection 
Built in tape for FFD measurement 
Electronic timer 
Full proof radiation protection 
Output- 20mA -50mA at 70 KV 
Tube Voltage : 45- 70 KVp. 
The tube current and voltage can be varying in 
a single step 
Timer -0 .02 to 6 seconds 
It should work at 220 -230 Vac 50 Hz 
It should provide a Lead Apron and cassette of 
different size. 


It should have Movements - Fully counter 
balanced , vertical, in and out, angular travel and 
tube and down 
It should be light weight and easy to transport. 
It should have indicators for Line ON , X -ray ON 
& Overload 


15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


Warranty : 2 years . 
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No. C8 / 18892/2013/MCT. 

26th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the Transport 
Incubator — 1 No. required for the Professor & Head , 
Paediatrics Department, SAT Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram -695 011. Details 
can be had from this Office on working hours till 
3. 30 p. m . 

Tender No. - 148/2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original— 420. 
Duplicate * 210 . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


Last date and time for sale of tender form 
10 -10 -2013, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
11- 10 -2013 , 2. 30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 11- 10 -2013, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 27 - 9 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 


12. En 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പീഡിയാട്രിക് സ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
ടാൻ സ് പോർട്ട് ഇൻകുബേറ്റർ ഒരെണ്ണം വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർ ഘാസുകൾ ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Boronj mmo — 148 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

Bromuro 420 
coolgebot 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 10 - 2013 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 10 - 2013, 
3 മണി. 


Noise level < 60 dBA 
Temperature set range 22 .0° C - 38° C (71°F - 100° F ) 
Temperature rise time 30 minutes 
Temperature variability < 1.0° C 
Correlation of display temperature to set point at 
temperature equilibrium < 2.0°C in 10 -20° C ambient 
<1 .5° C in 20- 30 C ambient 
Humidity pad Holds 400 ml.( 14 oz ) sterile distilled water 
with no significant spillage for up to 45º tilt in either 
directicn . 
Air filter Removes > 99 % of airborne particles greater than 
0 .5 micron diameter 
Relative humidity 50 to 70 % for 10 - 12 hours using humidity 


pad 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ യ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ? 50 അ ധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണി യോർ ഡ റായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
27 - 9 - 2013 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specification 


TRANSPORT INCUBATOR : 

Distance from vertical hood to mattress Low Hood 
8 .25 in ( 21 cm ) High Hood 9.84 in ( 25 cm ). It should have 
the following Features 

• Double wall 
• Skin temperature probe 
• 02 inlet 
• Examination lamp 
• access doors 
• disposable infant restraint straps 
• 1 Iris port 
• 6 tubing ports 
• Locking power control receptacles 
• DC cable 
• 2D or 2E size tank mounts. The tank mount permits 
mounting gas cylinders with a diameter of up to 4 .5 in 

(11 .6 cm ) and up to 34 inch ( 85 cm ) in length 
• Humidity Pad(2 ) 
• Accessory shelf, IV pole and Flow meter 
GeneralSpecifications 
02 concentration range 21 % to 58 % minimum 
Humidity capacity 50 % to 70 % 


Check calibration key 36 .00 = 0 .10 C 
Controller Displays 
On /standby Illuminates when “ On” 
Battery condition status 4 LED indication of battery 
charge condition 25- 100 % 
Power mode Illuminates AC , DC , or externalDC 
Heater power 4 LED indication of heater power; 25 - 100 % 
Baby temperature °C Displays infant temperature 
Air temperature °C Displays incubator air temperature 
Set temperature Illuminates when it changes 
Alarm indicators High temp, Power fail , Sensor fault, 
Heater temp , Air flow , Low DC incubator 1 battery 
standard 
Battery rating Incubator maintains a differential of 250 
C ( 77°F ) between ambient and set point for 90 minutes 
per battery at full heater power 
Safety Alarms 
High temperature actuates if incubator air temp. > 39 
+ 0 .50 C 
Sensor (temperature ) actuates if sensor fails 
Heater temperature Actuates if heater temp > 77°C 
(170° F ) 
Power fail actuates if AC fails and no DC power 
present, and activates if unit . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 
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3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


No. C8 / 18893 /2013/MCT. 

26th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatric 
Department, S . A . T . Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed with tender number and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 149 /2013 . 

Name of equipment with Quantity - Hand Held 
Protable Vein Transilluminator 4 Nos. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original 630. 
Duplicate 315. 


Last date and time for sale of tender form 
10- 10-2013 , 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender 
11- 10 - 2013 , 2 .30 p . m . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala -non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit one percentage of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of Crossed Demand Draft drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witnessess wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at that time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


Date and time of opening of tender - 11 - 10 -2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 27 -9 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
- വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ODW OOD CAIC3 % , 01020MMO 21200 -695 011 29 m 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Bôrejon Mmud 149 / 2013. 

സാധനത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും- ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് 
- പോർട്ടബിൾ വെയിൻ ട്രാൻസിലുമിനേറ്റർ - 4 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

croquros 630. 

coolgada 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOV01010 - 10 - 2013, 3 eml. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
MOQ10 11- 10 - 2013, 2.30 em . 


BÆRELIMỪ Mom ml001030 m2010 - 11 - 10 -2013, 
3 20ml. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
olmgom 05 ( 50 ) BowlA200l BQ COOMOM . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ വഴി 

ഫോറ ങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
6300DIN108 27 - 9 - 2013 - M ons Siglololoomo 02013 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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Specification 
Hand Held Portable Led Vein Transilluminator: 
* It should have a rechargeable battery 
* 24 LEDs in two colors- Two LED colors are used 

for optimized vein imaging. 
Orange LEDs ( 12 ) for superficial veins and Red 

( 12 ) for deep veins and dark pigmented skin . 
* Disposable plastic covers protect the device from 

contamination . The device should come with a 

charger and 100 disposable plastic covers. 
* Light shield and pediatric adapter kit . 

Warranty - 2 years. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of the each 
of the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 
working time. 

(11) 


TENDER SCHEDULE 
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Ton 


1. The period for which the rates to be in firm , 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


No . 08 / 18898 /2013/MCT. 


29th August 2013. 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatric 
Surgery Department, S . A . T. Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be subscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3. 30 p . m . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit one percentage of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Draft drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Tender No. — 150 / 2013 . 


Name of equipment with quantity – Cystoscope 
9 .5 F. — 1 No . 
Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original 525 . 
Duplicate 315 . 


Last date and time for sale of tender form 
10- 10- 2013, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
11 -10- 2013 , 2 .30 p . m . 


Date and time of opening of tender -11 -10 -2013, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 3 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 27 -9 -2013. 
No other forms of remittance will be accepted . 


Paediatric Operating Cystoscope 
9.5 Fr. (Dia.) 
Autoclavable 
Fibre Optic Light Transmission 
0 Degree Telescope 
Angled at viewing end 
Instrument channel to allow 3 .5 /4 Fr. Instruments 
Separate irrigation channel with 2 irrigation connectors 
2 luer lock connectors 
Autoclavable 
Length 13 cm or more 
Accessories 
Grasping forceps -double action jaw , 3 Fr. — 1 each 
Biopsy forceps- double action jaw , 3 Fr. — 1 each 
Bail electrode-3 Fr.-5 numbers — 5 each 
There should be at least 3 years of comprehensive 
warranty . 
CAMC Rate for 5 years after warranty should be quoted . 
Demonstration should be arranged if required . 
Catalogue having technical specifications should be 
attached with the tender . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു ന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 150/ 2013. 


സാധനത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും സിസ്റ്റോ കോപ്പ് 
9.5 എഫ്. - 1 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ ? 525. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315. 


TENDER SCHEDULE 


- ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
10 - 10 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 10 - 2013 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 10 - 2013, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 100) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2013 മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned. 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in X 100 Kerala -non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposit (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - { 1,050. 
Duplicate X 525 . 


Last date and time for sale of tender form 
9 -10 -2013 , 3.30 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
| 10 -10 -2013, 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 10 - 10 -2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 3 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 25 - 9 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

- circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
| 16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 
working time. 

(12) 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പ്പ റ യുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചി 
രിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 180/ 2013 . 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് - ട്രാൻസ്പോർട്ടേ ഷൻ ഓഫ് 
പാഴ്സൽഗുഡ്സ് ( ലോഡിംഗ് ആന്റ് അൺലോഡിംഗ് ഓഫ് 
ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ ? 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 10 - 2013, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 10 - 10 - 2013 , 2 . 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 10 - 10 - 2013, 
3 മണി. 


No. C7/20755 /2013 / MCT. 


9th September 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Various Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed, tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had - 
from this Office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. - 180/2013. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (R 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 25 - 9- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Name of items— Transportation of Parcel goods 
( Loading & unloading of oxygen cylinders) 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


TENDER NOTICE 


No. C2/3865/2013/DCT. 


5th September 2013 . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of materials for the various 
Departments of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2013 -2014 as detailed 
below . The envelopes containing the tender should 
bear the superscription “ Tender No. 9 /2013 to 16 /2013 
for the supply of materials” and should be addressed 
to “ The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram -11 ”. 


Last date of receipt of tenders will be 21- 10 - 2013 , 
2 .30 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 3. 30 p . m . on 21-10 -2013 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized 
representatives, who may be present at that time. 


Tender Nos. — 09/2013, 10 /2013, 11/2013, 12 /2013 , 
13/2013 , 14 /2013, 15/2013, 16 /2013 . 


Cost of tender form : 


11. 


7 . Earnest Money Deposit (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 


Original (Each ) 
Duplicate (Each ) 


1,100 . 
800. 


Intending tenderers may , on application 
to the Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram - 11, obtain requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
shown above, which is the price fixed for a form and 
which is not refundable , at any circumstances. The 
tender forms are not transferrable . Sale of tender forms 
will be closed at 3 p. m . on 19 -10-2013. Cheques , postage 
stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
forms, nor will the forms be sent by V. P. P. Duplicate 
tender forms, if required , will be issued by a cash 
remittance shown above , per copy. Tender forms will be 


SCHEDULE 


- sent, if required, by post on payment of an 
additional amount of * 50 as postage charge in the form 
of Money Order. Last date of receipt of money order is 
9- 10- 2013 at 3 p . m . 


- 1. Superscription : Tender No. 9/ 2013 to 16 /2013 for 

Materials. 


2 . 


Tender form can be had from — Principal, Government 
Dental College, Thiruvananthapuram , Pin-695 011 


3. To whom tenders are to be sent - Principal, 

- Government Dental College, Thiruvananthapuram - 11 . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 - 2014 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മത്സര 
സ്വഭാ വത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 09/ 2013 
മുതൽ 16 / 2013 വരെയുള്ള സാധ ന സാ മഗ്രികൾ എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-11” എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു . 
തരേണ്ടതുമാണ്. 


4. 


The date up to which the rates to be in firm : One 
year from the date of submission of tender. 


5 . 


The rate should be inclusive of S . T . and Other 
Taxes, Duties, Levies , Insurance , Freight charges , 
Packing and Forwarding charges etc . and Free 
Delivery at concerned Dept./Section /Office. 


- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
21-10- 2013, 2.30 മണി ആണ്. താമസിച്ചുവരുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 21- 10- 2013 - ന് 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകി യ വ രു ടെ യോ , അവരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


6 . 


Tenders to be submitted in details with illustrated 
pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , written 
manuscripts should be avoided as far as possible. 


7. 


- ദർഘാസ് നമ്പർ - 09 /2013 , 10 / 2013, 11/ 2013 , 12 / 2013 , 
13 / 2013 , 14/ 2013, 15 / 2013 , 16 / 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ (ഓരോന്നിനും ) X 1,100. 
ശരിപ്പകർപ്പ് (ഓരോന്നിനും) X 800. 


All offers to the tender should be accompanied with 
the formal agreement executed in * 100 Kerala Stamp 
Paper together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One per cent of the total cost of 
articles strictly tendered which can be remitted by 
way of crossed Demand Draft only favouring the 
following). 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 10 - 2013, 3 മണി. 


“ PRINCIPAL GOVERNMENT DENTAL COLLEGE, 

THIRUVANANTHAPURAM ” 


8. Advance payments conditions will not be 

considered . 


9. 


are 


c 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
refundable under any circumstances. 


10 . Sample should be produced as and when requested. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 11, 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതു മാ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു 

ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നി 

ന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം ? 50 അധികം പോസ്റ്റൽ 
ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 9 - 10 - 2013 - ന് 
3 മണി ആയിരിക്കും. 


- 11. For each item the upper limit of No. of offers/ rate is 

restricted to 2 ( Two ) and the 2nd offer/rate for an 
item must be substantiated with sufficient EMD , 
tenders quoting more than 2 offers / rate for an item 
will not be considered for selection . 


Soft copy of tender rate and specification in 
Microsoft Excel should be furnished along with 
original tender in the following format. 


13 . 


Brand name/make of item should be clearly 
mentioned . 


14 . Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 


15 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


16 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription are liable to be rejected . 


17 . Distributor/Supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary . 


18 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conform to the 
requirements in the tender notification and tender 
schedule . 


19 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 


20 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


TENDER NOTICE 
| No, C2 /14089 /2013/ MCK . 

4th September 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Stainless Steel Tray with Frame, Water Tank 
Cover, Steel Tank to Medical College , Gandhinagar, 
Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 3 420 each in cash or by imoney order till 11 -10- 2013 , 
12 Noon . No other modes of remittance will be entertained. 
Those who require tender forms by post, a sum of 7 40 
will be added towards postage charges . Money Orders 
should reach this office at least 10 days prior to the 
closing date of tender sales. Cost of tender forms will not 
be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. C2/ 14089 / 13 /MCK for the 
purchase of 1 . Stainless Steel Tray with Frame 
2 . Water Tank Cover , 3 . Steel Tank addressed to 
“ The Principal, Medical College , Kottayam -8” should reach 
this office on or before 11 - 10 - 2013, 1 p . m . Tenders 
received late will not be entertained . The duly received 
tenders will be opened at 11 - 10 - 2013 , 2 . 30 p . m . in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office during 
working hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason. 
- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് 

വിത്ത് ഫയിം, വാട്ടർ ടാങ്ക് കവർ, സ്റ്റീൽ ടാങ്ക് എന്നീ 
- ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ ? 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
11- 10 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
- പത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ? 40 അ ധികം 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം 
മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി2/ 14089/ 2013 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
1. സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് ട്രേ വിത്ത് ഫെയിം 2. വാട്ടർ ടാങ്ക് കവർ 
3. സ്റ്റീൽ ടാങ്ക് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
- മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
11 - 10 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പ്ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 11 -10- 2013, 
2.30 മണിക്ക് നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


21. 


The rate should be quoted in Indian currency and 
payment will be made only in Indian currency . 


22. 


The only jurisdiction of any dispute regarding the 
purchase will be at Thiruvananthapuram . 


23 . 


The photocopies of the documents produced along 
with tender should be attested by a Gazetted Officer. 


24 . If the date scheduled for opening of tender is 

declared as holiday, tenders will be opened on the 
next working day at the same time, same place . 


25. 


Tenders should bear the Signature /Seal and Full 
Postal address, Fax No., Telephone No. and Mobile 
Phone No. of the tenderer where ever necessary. 


26 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or their authorized representatives who 
may be present at time and that they should have 
valid authorisation letter. 


Govt. Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


Medical College , Gandhi Nagar, 
| Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


No. C2-14663/2013/ MCTCR . 

21st August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for Medical College, Thrissur. 


- St . 

1. 


Tender No. and 
Name of the equipment 


Department 


Neurosurgery 


1 16 /2013 - 14 / MCTCR - Absorbable 

Hemostat oxidized regenerated 
cellulose 


TENDER NOTICE 
No. G5- 4753 / 2013/ MCH . - 2nd September 2013. 

Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing Tender No . G5-4753/ 13 /MCH for the 
supply of the following item worth x 1,00,000 for the 
use of Medical College Hospital, Thrissur. 

Name of Item with Quantity - ECG Paper 2500 Rolls. 
Cost of tender form (Original) X 400 + Sales Tax 5 %. 
Date of sale of tender form - -1 -10 -2013 . 

Closing date and time of sale of tender form 
30 -10 -2013 , 3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 31 -10 - 2013 , 
11 a. m . 

- Opening date and time of tender - 31 - 10 - 2013, 
12 noon . 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons. 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 


Glasswares 


Biochemistry 


2 24/2013 -14/ MCTCR 
3 25 /2013 - 14 / MCTCR 


Glasswares 


Pathology, 
Forensic 

Medicine, 
Clinical 
Pathology 
Lab --- NMCH 


- 4 26/2013 -14/ MCTCR - Chemicals 


Physiology, 
Anatomy, 
Clinical 
Pathology 
LabMCCH 
Biochemisty 
Microbiology 
Biochemistry 
Biochemistry 
Pathology 
Neurosurgery 


5 27/2013 -14/ MCTCR - Chemicals 
6 28/2013-14/ MCTCR Chemicals 
7 29/2013-14/ MCTCR -Reagent Kit 
8 30/2013 -14/ MCTCR --Reagent Kit 
9 31/ 2013 - 14 / MCTCR -Reagent Kit 
10 32/2013- 14/ MCTCR _ Triple Lumen 

Ccentral Venous Catheter and 
Intra Venous Fluid 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പതിയില 
ആവ ശ്യ ത്തിന് ഉദ്ദേശം ഒരുലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 
ഇ . സി. ജി. പേപ്പർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് നമ്പർ 
ജി5 - 4753 / 13 / മെ. കോ . ആ . എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയ 
മുദ്രവച്ച കവറു കളിൽ മൽ സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനം ഇ . സി . ജി. പേപ്പർ 2500 റോൾ. 

ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ? 400 + 5 % ( വിൽപ്പന 
നികുതി അടക്കം). 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി- - 1-10- 2013 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 30 -10 -2013, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 31 - 10 -2013 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31- 10 - 2013, 
12 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ? 100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫാറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭ്യ മാ ണ്. 
കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനും 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Medical College Hospital, 

| ( Sd.) 
Thrissur. 

| Superintendent. 


Cost of tender form : 

Original 1,050 for each . 

Duplicate X 525 for each. 
Date and time of closing of tender sale by M . 0 . 
26-9 - 2013 , 4 p . m . - 

Date and time of closing of tender sale by cash 
10 -10 -2013 , 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tenders 
11 -10 -2013 , 1 p. m . 

Opening date and time of tender - 11 -10 -2013, 3 p. m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc . can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
| by post should send 3 50 extra by Money Order towards 
postage charge for each tender. 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റു ക ളി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെപറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No , C1 - 14501/ 2013/ MCTCR . 5th September 2013. 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
forms are invited for the supply of following items 
required for Medical College, Thrissur. 


| Sl. 


| Tender No. and 
Name of equipment 

with quantity 


Name of 
Department 


No . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
1 16 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. - ന്യൂറോ സർജറി 

അബ്സോർബബിൾ ഹീമോസ്റ്റാറ്റ് 
ഓക്സിഡൈസ്ഡ് റീജനറേറ്റഡ് 

സെല്ലുലോസ് 
2 24/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. - ബയോ കെമിസ്ട്രി 

ഗ്ലാസയേഴ്സ് 
3 25/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - പത്തോളജി, 
ഗ്ലായേഴ്സ് 

ഫോറൻസിക് 
മെഡിസിൻ, 
ക്ലിനിക്കൽ 
പത്തോളജി ലാബ് - 

എൻ. എം . സി .എച്ച്. 
4 26 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ഫിസിയോളജി, 
കെമിക്കൽസ് 

അനാട്ടമി, ക്ലിനിക്കൽ 
പത്തോളജി ലാബ് 

എം. സി. സി.എച്ച്. 
5 27 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ബയോകെമിസ്ട്രി 

കെമിക്കൽസ് 
6 28 /2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. - മൈക്രോബയോളജി 

കെമിക്കൽസ് 
7 29 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ബയോകെമിസ്ട്രി 

റീഏജന്റ് കിറ്റ് 
8 30/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. ബയോകെമിസ്ട്രി 
- റീഏജന്റ് കിറ്റ് 
9 31 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - പത്തോളജി 

റീഏജന്റ് കിറ്റ് 
10 32 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ന്യൂറോസർജറി 

ട്രിപ്പിൾ ലൂമൻ സെൻട്രൽ വെനസ് 
കാത്തറ്റർ ആന്റ് ഇൻട്രാ വെനസ് 
ഫ്ളൂയിഡ് 


| 1 43 / 2013 -14/ MCTCR -- Myoma - Obstetrics and 
- Morcellator 1 No . 

Gynaecology 
2 44/2013 - 14/ MCTCR Uterine – Obstetrics and 
| Manipulaor - 1 No. 

Gynaecology 
3 45/2013 - 14 /MCTCR — Vacuum – Obstetrics and 

Apparatus for Instrumental Gynaecology 

Delivery — 8 Nos. 
4 46/2013 -14/ MCTCR _ Rotating - Obstetrics and 

Bipolar forceps cables and Gynaecology 

inserts — 7 Nos. 
5 47 /2013 -14/ MCTCR _ Portable - Anaesthesiology 

colour Doppler - 1 No. 
6 48/ 2013-14/ MCTCR - Non - Ophthalmology 

| mydrialic Camera - 1 No. 


Cost of tender form : 
Original _ X 1 , 365 for Sl . No . 1 ; 3 630 for 

Sl. Nos. 2, 4; 7 420 for Sl. No. 3; 3 2 ,205 

for Sl. No. 5 ; 1 2 ,520 for Sl. No. 6. 
Duplicate X 715 for Sl. No. 1 ; 3 315 for Sl. Nos . 

2 , 4 ; 3 210 for Sl . No. 3 ; 3 1 , 103 for 

Sl. No. 5; 7 1,260 for Sl. No. 6. 
Date and time of closing of tender sale by M . 0 . 
10 - 10 - 2013, 4 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ Y 1,050 (ഓരോന്നിനും) 

പകർപ്പ് 3 525 (ഓരോന്നിനും ) 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 26 -9 -2013, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2013, 4 മണി 

ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 10 - 2013, 1 മണി. 

ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽനിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 50 
ത പാൽ ചാർജ്ജ് അ ധിക മാ യി ഓരോ ദർഘാ സിനും 
മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 


Date and time of closing of tender sale by cash 
17-10 -2013, 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tenders 
18 -10- 2013, 1 p. m . 

Opening date and time of tender - 18 - 10 - 2013 , 
2.30 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc. can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
Thrissur- 680 596. Those who wish to get the tender form 
by post should send 3 50 extra by Money Order towards 
postage charge for each tender. 


TENDER NOTICES 


- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ക ളി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ 
നമ്പർ - ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

എണ്ണവും 


1 43 /2013 -14/ എം . സി . ടി . സി .ആർ. - ഒബ്സ്ക്ടിക്സ് 

- വ്യോമ മോഴ്സലേറ്റർ 1 ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി 
2 44/ 2013- 14/ എം . സി.ടിസി.ആർ. - ഒബ്സ്ക്ടിക്സ് 

അട്ടറിൻ മാനിപ്പുലേറ്റർ 1 ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി 
3 45/ 2013 - 14/ എം . സി . ടി സി .ആർ. - ഒബ്സ്ട്ര ക്റ്റിക്സ് 

വാക്വം അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി 

ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ ഡെലിവറി- 8 
4 46 /2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ഒബ്സ ക്ടിക് 

റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബൈപോളാർ ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി 

ഫോഴ്പസ് കേബിൾസ് 
ആന്റ് ഇൻസർട്ട്സ് - 7 
5 47 / 2013 - 14 / എം . സി .ടിസി. ആർ. - അനസ്തേഷ്യാളജി 

പാർട്ടബിൾ കളർ ഡോപ്ലർ - 1 


( 1 ) 
No. S2/ 13356/2013/ MCC . 

17th August 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers /authorized 
dealers for the supply of Isopropyl Alcohol & Paraffin 
Wax for 3 4, 79, 963 to various departments of Medical 
College, Kozhikode. 

- Superscription - Tender No. S2/13356/13/ MCC for the 
supply of Isopropyl Alcohol & Paraffin Wax to the 
Various Departments . 

Estimated cost - 7 4,79 ,963 . 
Cost of tender form : 

Original - 3 1,050 . 
Duplicate - 7 525. 

By post _ 3 1 ,100 . 
Last date of sale of tender form by post - 
23- 10 - 2013. 

Last date and time of sale of tender form 
30 - 10 -2013 , 3.30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
31 - 10 - 2013 , 11 a. m . 

-- Date and time for opening of tender - 31 - 10 - 2013 , 
11. 30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2014 . 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form Principal, Medical College , Kozhikode , 
Kerala , India , Pin - 673 608 . 


ഒഫ്താൽമോളജി 


6 48/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി സി . ആർ. - 

നൺ മൈടിയാലിക് ക്യാമറ- 1 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1 - ന് ? 1,365 , ക്രമനമ്പർ 2 - നും , 

4- നും 7 630 , കമ നമ്പർ 3- ന് ? 420 , 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 3 2205 , ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
3 2,520. 


പകർപ്പ്- ക്രമനമ്പർ 1 - ന് ? 715, കമനമ്പർ 2 - നും , 

4- നും 3 315 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 3 210 , 
ക്രമനമ്പർ 5- ന് ? 1,103 , ക്രമനമ്പർ 6- ന് 
Y 1, 260. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 10- 10 -2013, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 17- 10- 2013, 4 മണി. 


-- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 10 - 2013, 1 മണി. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt . Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 -2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
mentioned above . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
3 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with remittance of * 150 (* 100 
towards the cost of Stamp Paper and 50 as incidental 
charge) by Money Order taken in favour of Principal, 
Medical College, Calicut. Specimen copy of the agreement 
is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading, unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 10 - 2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 59 6 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽനിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 50 
ത പാൽ ചാർജ്ജ് അധിക മായി ഓരോ ദ ർ ഘാ സിനും 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
Government Medical College, 

( Sd.) 
Thrissur. 

Principal. 


(2) 
No. S1 /13480/ 2013/ MCC. 

21st August 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of following Equipments to Various 
Departments of Government Medical College, Kozhikode . 


SI. 


| No. 


Tender No. and 
Name of the Items 
with Approximate Cost 


Department 


- S1 /13480/2013/ MCC Curved Cutter Surgical 

Stapler - 1 No. Curved cutter Stapler Gastroenterology 

reloads - 5 Nos. - 1 ,25 ,000 
2 S1 /13481/2013 /MCC — Minus 20 Microbiology 

Deep Freezer - 2 Nos . - X 1,50 , 000 
3 S1/ 13482/2013/MCC — Non Invasive Medicine 
- Ventilator - 1 No. 7 1, 00,000 
- 4 S1 / 1 3483/ 2 0 1 3 / MCC - Video Anaesthesiology 

Laryngoscope - 1 No. 7 2,00,000 


Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost . 

The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തി 
ലേ ക്കാവ ശ്യ മായ ഐസോ പാ ഫൈൽ ആൽക്ക ഹോൾ 
പാ രാ ഫിൻ വാക് സ് വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർ മ്മാ താ ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 4,79, 963. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 1, 050 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 525. 

തപാൽ വഴി ? 1,100 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി- - 23 - 10 - 2013 . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 30 - 10 - 2013 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 31- 10 - 2013, 11 മണി. 
- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി- 31- 10 -2013 . 

വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2014. 
ദർഘാസുകൾഎസ്2 / 13356 / 2013 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം 11. 30 മണിക്ക് ദർ ഘാ സു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

? 50 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മ ഡി ക്കൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Cost of tender form : 

Original - 7 420 . 
Duplicate — * 210 . 

By post _ 3 470 . 
Closing date and time of tender form by post 
23 -10 -2013, 3 p. m. 

Closing date and time of sale of tender form 
30 - 10 -2013, 3 p . m . 

Late date and time for receipt of tender 
- 31- 10 - 2013 , 11 a . m . 


| Date and time of opening of tender - 31 - 10 - 2013, 
11.30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31 - 3 -2014 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should provide samples at their own 
-- expense if requested. 
3. Warranty: minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: Minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


Tender forms and details of tender can be had from 
- the office of the Principal, Govt. Medical College, 
Kozhikode on payment of tender cost . Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to the 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode . Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth * 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of items tendered for. Stamp Paper will be 
supplied to the firms outside Kerala on request along with 
remittance of 1 150 by Money Order in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . Rates should be quoted in Indian Rupees 
only . All the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight, insurance , loading , unloading, erection and 
commission charges and installation should be borne by 
the tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees . 


ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 31-10 - 2013, 11 മണി. 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened in the 
presence of the tenderers or their authorized 
respresentatives as scheduled . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31- 10 - 2013, 
11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31 - 3 - 2014. 


നിബന്ധനകൾ 


SPECIAL CONDITIONS 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ നയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


- വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് - 2 വർഷം. 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC : Mminimum 5 years. AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗ 
ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
തുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 
ക്രമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ 

ഇനവിവരവും ഏകദേശ 

ചെലവും 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾവെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചി 
രിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ 
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). 3 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധ 
മായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


1 എസ് . 1/ 13480 / 2013 / എം . സി . സി . - സർജിക്കൽ 

കർ വ് ഡ് കട്ടർ സ്റ്റാപ്ലർ - 1 എണ്ണം ഗ്യാസ്ട്രോ 
കർവ്ഡ് കട്ടർ സ്റ്റാപ്ലർ റീലോഡ്സ് - എന്ററോളജി 

5 എണ്ണം ? 1,25,000 
2 എസ് . 1/ 13481/2013 / എം . സി. സി. – മൈകോ 
മൈനസ് 20 ഡീപ്പ് ഫീസർ 

ബയോളജി 
2 എണ്ണം ? 1,50,000 
3 എസ് . 1 / 13482 / 2013 / എം . സി . സി . - മെഡിസിൻ 
- നോൺ ഇൻവസീവ് വെന്റിലേറ്റർ - 

1 എണ്ണം ? 1, 00, 000 
4 എസ് .1 / 13483/ 2013 / എം . സി . സി . അന തേ 

വീഡിയോ ലാറി ങ്കോ സ്കോപ്പ് - ഷോളജി 
1 എണ്ണം ? 2,00,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില: 

അസ്സൽ ? 420. 
പകർപ്പ് ? 210 . 
തപാൽ വഴി ? 470. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


തപാൽ വഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 10 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 10 - 2013, 3 മണി. 


- (3 ) 
No. S3 - 11657/2013 / MCC. 

21st August 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers /authorized 
dealers for the supply of Glasswares, Petridishes Slides 
Cover Glass etc . to Various Departments of Government 
Medical College , Kozhikode. Tender forms and details of 
can be obtained from the Office of the Principal, 
Government Medical College , Kozhikode on payment of 
tender cost . Tender should be superscribed with Tender 
Number and addressed to the Principal, Govt. Medical 
College, Kozhikode . Belated tenders will not be accepted . 
Each tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth ? 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of items tenderd for. 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala, on 
request, along with remittance of 3 150 by Money Order 
in favour of Principal, Government Medical College, 
Kozhikode . Specimen copy of the agreement is annexed 
with the tender form . Rates should be quoted in Indian 
Rupees only . All the taxes applicable is to be clearly 
mentioned . Freight, Insurance, loading , unloading, erection 
and commission charges and installation should be borne 
by the tenderer. Payment also will be made in Indian 
Rupees . 

Tender No . and Name of 
No. the Items with Approximate Cost 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC , Minimum 5 years . AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
- 5 . No advance payment will be made . 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വി ഭാ ഗത്തിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെയറു കൾ, ഐടി ഡി ഷുകൾ, 

സൈഡ് കവർ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 

ഏകദേശ ചെലവും 


- 1 എസ്. 3 / 11657 / 2013 / എം . സി . സി . - ഗ്ലാസയറുകൾ - 

3 5 ലക്ഷം 
- എസ്.3/11656/2013 / എം. സി . സി. - ഐടിഡിഷ്, കവർഗ്ലാസ്, 

ടെസ്റ്റുബ്തുടങ്ങിയവ - 1 5 ലക്ഷം 


| Sl. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050. 
പകർപ്പ് ? 525. 

തപാൽ വഴി ? 1,090. 
ത പാൽ വഴി ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 11 - 10 - 2013, വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 10 - 2013 , വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 10 - 2013, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
22 - 10 - 2013 രാവിലെ 11 .30 മണി. 

ദർഘാസ് നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി- - 31-3 - 2014 . 


| 1 S3/ 11657 /2013/ MCC Glasswares 7 5 Lakh 
2 S3/ 11656 /2013 /MCC — Petridishes, Cover Glasse 

- and Test tubes x 5 Lakh 
Cost of tender form : 

Original X 1,050 . 
- Duplicate - 7 525 . 

| By Post 3 1, 090 . 
Closing date and time of sale of tender form by 
post _ 11 - 10 - 2013, 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
21- 10 -2013 , 3 p. m. 

Due date and time for receipt of tender 
22-10-2013, 11 a. m . 

- Due date and time for opening of tender - 22 -10 - 2013, 
11.30 a . m . 

Date up to which rates are to be firm - 31 -3 - 2014. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened in the presence 
of the tenderers or their authorised representatives, as 
scheduled. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജാഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
(0495 - 2350212). ? 100- ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാ ത ക യിലുള്ള സമ്മ ത പത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴു 
ത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിനു 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 
മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യാ യ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ്രതം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കു ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാ സു കൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്നതുപകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Superscription tender number should be specifically 
noted. 

Last date and time for close of sale of tender forms— 
17-10 - 2013 , 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender – 
18 -10 -2013 , 5 p. m . 

Date and time for opening of tender — 19 - 10 - 2013 , 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firm — 
31- 1- 2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


- നിബന്ധനകൾ 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾസപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


1. നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ് കം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസു കാ രൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് - 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരു ങ്ങി യത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിര ക്കു കൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
Office of the 
Government Medical College , 

( Sd.) 
Kozhikode. 

Principal. 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിന്റെ 
- വില 


| 1 എസ്1/ 3649 / 13- - എൻഡോസ്കോപ്പി ബയോപ്സി 
ഫോർസെപ്റ്റസ് - 2,40,000 

? 550 
2 എസ്1/3663/ 13 -ന്യൂമാറ്റിക് ബലൂൺ ഡയലേഷൻ 
സൈറ്റ് - Y 1, 00,000 

- 3 458 
3 എസ്1 / 5356/ 13 - പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വാർഡിൽ 

സെൻട്രൽ വാക്വം യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
3 99,000 

3 458 
4 എസ്1 / 6831 /13- --ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ 

58 ,250 
5 എസ്1/7671/ 13 -ഇന്റർവെൻഷനൽ കാർഡിയോളജി 

ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ്റിപ്പോർട്ടിംഗ് 
സോഫ്റ്റ്വെയർ ? 1,90,000 

3 458 
6 എസ്1 / 6837/ 13 - ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ 
14 എണ്ണം ( 56,000 

7 458 


TENDER NOTICE 
No . S1 -3649/2012. 

31st August 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to the Medical College, 
Hospital, Kozhikode. 


3 458 


Sl. 
No . - 


Tender No . and Name of Items 

with Estimate Cost 


Cost of 
tender form 


1 S1 / 3649 /13 - - Endoscopy Biopsy Forceps - 
3 2 ,40,000 

- 7 550 
2 S1 / 3663/ 13 -- Pneumatic Balloon Dilation 
Set _ R 1 ,00,000 

7 458 
3 S1 /5356/ 13 _ To Provide central vacuum 

Unit in the Plastic Surgery Ward 
7 99 ,000 

7 458 
4 S1/ 6831 /13 -- Blood Collection Materials 
3 58 ,250 

7 458 
5 S1/7671 /13 — Interventional Cardiology 

Clinical Data Management and Reporting 
Software 1 ,90,000 

7 458 
6 S1 /6837 /13 --Infra Red Thermometer 
(14 Nos.) 3 56, 000 

3 458 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - Y 7,43 ,250. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 10 - 2011, വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

-- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
18 - 10 - 2013 , 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 19 - 10 - 2013 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 1- 2014. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ മേൽവിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 
Medical College Hospital, 

( Sd.) 
Kozhikode . 

Superintendent. 


Tender Cost ? 7,43,250. 
E . M. D - 1 %. 


TENDER NOTICE 


SPECIAL CONDITIONS 


No. S4/ 11576 /2013 / MCC . 

11th September 2013. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Books to the department of Central Library, 
Medical College, Kozhikode . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty - minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC - minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned seperately ) will be 

considered for selection if necessary . 
- 5. No advance payment will be made. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Calicut during 
working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tender should be 
superscribed with Tender Number as specified below . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth * 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 
be supplied to the firms outside Kerala, on request, along 
with remittance of 7 150 (3 100 towards the cost of 
Stamp Paper and * 50 as incidental charge) by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College, Calicut. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance, loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft , Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

Superscription - Tender No. S4/ 11576/13/ MCC for the 
supply of Books to the Department of Central Library . 
| Estimated cost - Y 1, 65,000 . 

Cost of tender form - 3 400. 
Cost of tender form by post 7 440 . 

Last date of sale of tender form by post — 
6-11-2013 . 

Last date and time of sale of tender form 
11 - 11- 2013 , 3.30 p . m . 

| Due date and time for receipt of tender - 12 -11-2013 , 
11 a. m . 

Date and time for opening of tender - 12 - 11- 2013 , 
11 .30 a . m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 - 2014 . 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College, Kozhikode, Kerala, 
India, Pin -673 602 . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
ലൈബ്രറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു 
ന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
- ആഫീസിൽ പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് (0495 2350212 ). 
? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും 
കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപന 
ങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ 
സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്ര വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധ 
മായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത പതി നിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്.4 /11576 /2013 / എം . സി . സി. 
സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി വിഭാ ഗത്തി ലേക്ക് പുസ്തക ങ്ങ ൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽതുക ? 1,65, 000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 400. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 6 - 11 - 2013. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 11- 11- 2013, 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB1No12 - 11- 2013, 11 am . 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 11- 2013, 11. 30 eml. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നുമുള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
GAIG33 , CDISIGODIŠ -8. 

നിബന്ധനകൾ 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേ യ മാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 


omsl21102013200 2 UOM . 


വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞെഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Office of the Principal, 
Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Principal. 


Cost of tender form : 
Original — * 612 for Sl. No. 1 and 832 for 

Sl. No. 2 
By post — 662 for Sl. No . 1 and 882 for 

Sl. No. 2 . 
Duplicate — 306 for Sl. No. 1 and 416 for 

Sl. No. 2 . 
Closing of sale of tender form by post — 5 -10 -2013 
3.30 p . m . 

Closing of sale of tender form — 9 - 10 - 2013 
3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender form — 
10 - 10 -2013, 11 a. m . 

Due date and time of opening of tender — 
10 - 10 -2013, 11. 30 a. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31 -3-2014 . 

Each Tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth * 100 (Rupees One hundred only ) and Earnest 
Money Depost @ 1 % of quoted price. Stamp paper will be 
supplied to the firm outside Kerala, on request along with 
remittance of 150 (Rupees One hundred and fifty only ) 
Rupees 100 towards the cost of Stamp paper and 50 as 
incidental charge by Money order in favour of Principal, 
Government Medical College , Calicut. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . Rates 
should be quoted in Indian Rupees only . All the taxes 
applicable is to be clearly mentioned . Freight, insurance, 
loading unloading , erection and commission charges and 
installation should be by the tenderer. 

The tender without required Earnest Money Deposit 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Duplicate copy 
of tender form is not obtained on payment of cost. The 
tenders will be opened in the presence of tenders or their 
authorized representatives as scheduled . 

Demonstration , if required should be provided by the 
firm at their on expense . Further details can be had from 
the Office of the Principal, Govt Medical College , 
Kozhikode during working hours . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 

own cost , if request. 
3. Warranty : minimum 2 years. 

AMC and CAMC: minimum 5 years. AMC and CAMC 
(rate to be mentioned separately ) will be considered 

for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 


TENDER EXTENSION NOTICES 


(1) 


No . S2- 7876 /2013/MCC . 

26th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Discs & Kits for Microbiology 
Department, Government Medical College , Kozhikode . The 
tender forms and details of tender can be obtained from 
the Office of the Principal, Medical College, Kozhikode on 
payment of tender cost. Tender should be superscribed 
with tender Number and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Kozhikode. Belated tenders 
will not be accepted . 


Si. 


Tender No. 


Name of Items with 
Approximate cost 


No. 


1 


S2 /7885/2013 /MCC 


ci 


Molecular Kits for 
Viral infection 
Test 2,99,000 
Molecular Kits for 
Tuber closes test 

3,44 ,000 


i 


2 


S2/7886 /2013/MCC 


നിബന്ധനകൾ 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന കിറ്റുകളും ഡിസ്കകളും 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽനിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പർ 
നമ്പർ 


ഇനവിവരവും 
ഏകദേശ ചെലവും 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം തനത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി സമഗ്രവാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


- 1 


എസ് .2/7885 /2013 

എം . സി . സി . 


മോളിക്യുലർ കിറ്റ് 

വൈറൽ 
ഇൻഫക്ഷൻസിന് വേണ്ടി 

R 2,99,000 
മോളിക്യുലർ കിറ്റ് 

- ട്യൂബർ 
ക്ലോസിസ് ടെസ്റ്റിനുവേണ്ടി 

? 3,44,000 


2 


എസ് .2/ 7886/ 2013 

എം . സി. സി . 


(2) 
No. S2 /9025 /2013/ MCC . 

10th September 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Equipments for various Departments , 
Government Medical College , Kozhikode. The tender forms 
and details can be obtained from the Office of the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode on 
payment of tender cost . Tenders should be susperscribed 
with tender No . and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Kozhikode. Belated tenders 
will not be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 612 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 832. 
തപാൽ വഴി- ക്രമനമ്പർ 1- ന് 662, ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 882 . 

പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 3 306, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 416. 
തപാൽ വഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 5 -10 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 10 - 2013, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും - 
10 -10 - 2013 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
10 - 10 - 2013, 11.30 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 -2014. 
- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യകയിലുള്ള സമ്മത പത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിരതദവ്യ സമ്മ ത പത ത്തിന്റെ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറേ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകിലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതു മായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതിനിധിയുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


| SI. Tender No. and Name of item Department 
No. with Approximate Cost 
1 S2 /9025 /2013/MCC — Pocket Dosimeter Radio 
(2 Nos.) 1 2 lakh 

therapy 
2 S2/9029/2013/ MCC - Patient Shifting Anaesthe 
| Roller (4 Nos.) { 40,000 

siology 
Cost of tender form : 
- Original - 3 416 for Sl. No . 1 and 1 312 for 
Sl. No. 2. 

- Duplicate _ 8 208 for Sl. No . 1 and 3 156 for 
- Sl. No. 2. 

By post _ 1 466 for Sl . No. 1 and X 362 for 
- Sl. No . 2 . 

Closing date and time of sale of tender form by 
post 4 -10 -2013, 3 p. m . 

Closing date and time of sale of tender form 
| 10 -10 - 2013 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender — 11 - 10 - 2013 , 
11 a. m . 

- Date and time of opening of tender - 11 - 10 - 2013 , 
| 11 .30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm 
31- 3- 2014. 


Each tender should be submitted along with an 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽപന തീരുന്ന 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 അവസാന തീയതിയും സമയവും - 4 - 10 - 2013 വൈകുന്നേരം 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of the total cost of 3 മണി. 
the items tendered for. Stamp paper will be supplied to 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
the firm outside Kerala on request along with remittance 

തീയതിയും സമയവും 10 - 10 - 2013, 3 മണി. 
of 150 by money order in favour of Principal, 
Government Medical College, Kozhikode. Specimen copy of 

ദർ ഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
the tender is annexed with the tender form . Rates should 

സമയവും 11- 10 - 2013 , 11 മണി. 
be quoted in Indian Rupees only . All the taxes applicable - ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
is to be clearly mentioned . Freight, insurance , loading, 11 - 10 - 2013 രാവിലെ 11. 30 മണി. 
unloading, erection and commission charges and 

വില നിജമായിരിക്കേണ്ട തീയതി 31- 3 - 2014. 
installation charges should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 

കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
The tender without required Earnest Money 

( ഫോൺ: 0495 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
Deposit, agreement and not satisfying other tender - നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
conditions are liable to be rejected without further notice . 1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
Duplicate copy of tender form can be obtained on മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
payment of cost. The tender will be opened in the ത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
presence of the tenderers or their authorized ൽ 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
representatives as scheduled . 

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 

അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര ത ദ വ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
SPECIAL CONDITIONS 

മാ ത ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനു ബ ന്ധ മാ യി 
1. The brochure issued by the manufacturer in original ചേർത്തിട്ടുണ്ട് . 
should be attached . 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. The firm should be arranged demonstration at his own നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
- cost, if requested. 

ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 

കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ ർ സ്വയം 
3. Warranty - Minimum 2 years . 

വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
CAMC (rate to be mentioned separately) will be 

മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
considered for selection if necessary. 

ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
5. No advance payment will be made . 

ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
-- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 

-മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ 

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോമുദ്രവച്ചതും മത്സരാടി അംഗീകൃത പതി നി ധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
സ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തുറക്കുന്നതാണ്. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 

നിബന്ധനകൾ 
നമ്പർ ഏകദേശ ചെലവും 

1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( ത ന ത് ) 
1 എസ്2 / 9025/2013 / എം . സി . സി. പോക്കറ്റ് ക്യാൻസർ 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടോസി മീറ്റർ (2 എണ്ണം) ? 2 ലക്ഷം വിഭാഗം 

2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
2 എസ്2/9029/ 2013/ എം . സി. സി. - പേഷ്യന്റ് അന 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 
ഷിഫ്റ്റിംഗ് റോളർ (4 എണ്ണം) ? 40,000 ഷോളജി 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 

3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
അസ്സൽ - കമ നമ്പർ 1 - ന് ? 416 , കമ നമ്പർ 

( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
2 - ന് 1 312, 

വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1 - ന് 3 208, കമ നമ്പർ 

സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
2 - ന് ? 156. 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
തപാൽവഴി - കമനമ്പർ 1 - ന് ? 466 , കമനമ്പർ 
2 - ന് 3 362. 

5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


( 3 ) 


Date upto which the rates are to be firm — 31 -3-2014. 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College , 
| Kozhikode , Kerala, India , Pin - 673 008. 


No. S4/9673/2013/ MCC. 

11th September 2013. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Blade for BP Knife No. 21 ( 100 packet) 
to the department of Forensic Medicine, Government 
Medical College, Kozhikode, Kerala , India as detailed below . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth * 100 (Rupees one hunderd only ) and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 
be supplied to the firms outside Kerala , on request, along 
with remittance of 150 (Rupees one hunderd and fifty 
only) ( 8 100 towards the cost of Stamp Paper and 3 50 
as incidental charges ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form. 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance, loading, unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamp etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

| Superscription - Tender No. S4/ 9673 / 13 / MCC for the 
supply of Blade for BP Knife No . 21 to the department of 
Forensic Medicine . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 
- should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty - Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 
CAMC rate (to be mentioned seperately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5 . No advance payment will be made . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക്ക് 
-- മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബ്ളെയ്ഡ് ഫോർ ബി . പി. നെഫ് 
നമ്പർ 21 ( 100 പാക്കറ്റ്) വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് 
( ഫോൺ നമ്പർ : 0495 2350212 ) . ? 100 - ന്റെ കേരള 
--മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിര ത ദവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ 
നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ 

ണ്ട താണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
മുദ്രപതം ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം 
പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദവ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


Estimated cost _ 3 35,000 . 
Cost of tender form — * 312 . 
Cost of tender form by post _ 3 352. 
Last date of sale of tender form by post — 8 - 10 -2013. 

Last date and time of sale of tender form 
10-10 -2013, 3.30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
11 -10 -2013, 11 a. m . 

- Date and time for opening of tender - 11 - 10- 2013, 
11 . 30 a . m . 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്4/9673/2013 / എം . സി. സി. 
ഫോറൻസിക്ക് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബ്ളെയ്ഡ് ഫോർ 
ബി. പി. നൈഫ് നമ്പർ 21 വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽതുക ? 35,000. 


No. 


Tender No. and 
Name of the Items 
with Approximate Cost 


നിരതദ്രവ്യം ? 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 312. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി- 8 -10 - 2013. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 10 -2013 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 10 - 2013 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 10 - 2013 , 11 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മു ള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


| 1 S2/ 7875/2013/ MCC - Seriological Kits for Viral 

Infection Test - 74,000 
2 S2/ 7882/2013/ MCC - Diagostic Kits for Microbial 

| infection test - 2 ,65,300 


Cost of tender form : 


നിബന്ധനകൾ 


Original 7 416 for Sl. No.1, 5 612 for Sl. No. 2 . 
Duplicate 3 208 for SI. No.1, 3 306 for Sl. No. 2 . 
By Post 7 466 for Sl . No.1, 3 662 for Sl. No. 2. 

Closing date and time of sale of tender form by 
post - 4 -10- 2013, 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
10 -10 -2013, 3.30 p . m . - 


Date and time for receipt of tender 
11 -10 -2013, 11 a . m . 


1. നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

- ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ 

സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനക്ക് വിധേ യ മാ ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 
- വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരി ക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


Due date and time for opening of tender 
11- 10 -2013 , 11 .30 a. m . 


Date upto which rates are to be firm 


— 31 -3 - 2014 . 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice . Tender 
form is not transferable. Duplicate copy of tender form can 
be obtained on payment of cost. The tender will be 
opened in the presents of the tenderers or their authorised 
| representatives , as scheduled. 


SPECIAL CONDITIONS 


No. S2- 7875/2013/ MCC. 

13th September 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers/authorized dealers for the 
supply of Discs & Kits to Microbiology Department, 
Govt. Medical College, Kozhikode. The tender forms and 
details can be obtained from the office of the Principal, 
Government Medical College, Kozhikode on payment of 
tender cost. The tender should be superscribed with 
Tender Number and addressed to the Principal, Govt. 
Medical College, Kozhikode . Belated tenders will not be 
accepted . 

Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth * 100 (Rupees one hundred only ) and EMD @ 1 % 
of the total cost of items tenderd for. Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala, on request, along with 
remittance of 3 150 (Rupees one hundred and fifty only ) 
by Money Order in favour of Principal, Government 
Medical College, Kozhikode. Specimen copy of the tender 
is annexed with the tender form . Rates should be quoted 
in Indian Rupees only . All the taxes applicable is to be 
clearly mentioned . Freight, Insurance, loading, unloading , 
erection and commission charges and installation charges 
should be borne by the tenderer. Payment also will be 
made in Indian Rupees . 


The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 
own cost if request. 

Warranty: Minimum 2 years. 
- AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 
CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 
No advance payment will be made. 


5. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന കിറ്റുകളും ഡിസ്കകളും 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നിബന്ധനകൾ 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 
നമ്പർ 

- ഏകദേശ ചെലവും 
1 എസ്. 2/ 7875 / 2013 / എം . സി . സി . - സീറോളജിക്കൽ കിറ്റ് 

വൈറൽ ഇൻഫ ക്ഷൻ 
ട സ്റ്റി ന പ വ ണ്ടി - 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3 


74,000 


- 2 എസ്.2 / 7882 / 2013/ എം . സി . സി . - ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ 

ക മ ് ( ക ാ ബ യി ൽ 
ഇൻ ഫ ക്ഷൻ ടെസ്റ്റി നു 
വേണ്ടി ? 2,65,300 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 416 , ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 612 . 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 7 208 , ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 306. 

തപാൽ വഴി -- കമ ന മ്പർ 1- ന് ? 466 , കമ ന മ്പർ 
2- ന് ? 662. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് - 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞ 
- ടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
Office of the 
Government Medical College , 

( Sd.) 
Kozhikode. 

Principal. 


തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 4 - 10 -2013 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2013 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 


RE - TENDER NOTICE 


ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും 11- 10 - 2013, 
11 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 10 - 2013 , രാവിലെ 11.30 മണി. 


ദർഘാസ് നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറ വും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജാ ഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
ഫോൺ നമ്പർ (0495- 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്തതുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിനുപുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപ്രതത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


No. S1 -13237/2012 . 

| 27th August 2013. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the Treadmil Machine ( T. M . T. Machine ) 
1 No . for Cardiology Department, Medical College 
Hospital , Kozhikode . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S1 /13237 / 2012 . 

Estimated Cost 7 15 ,00,000 . 
E . M. D . -1 %. 

Price of tender (in duplicate ) ST Cash only /Money 
- order - 2,576. 

Date and time of close of sale of tender forms 
7- 10- 2013 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender 
8 -10 - 2013 at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender 
- 9 - 10 - 2013 at 12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms , 
31- 12 -2013 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be send — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ട്രെഡ്മിൽ മെഷീൻ ( ടി. എം. ടി. മെഷീൻ) 1 
എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ 
ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്.1/13237/ 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാ 
യിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ്രതം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്നതുപകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തി ലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പരും മേലെഴുത്തും 


കമ 
നമ്പർ 


അടങ്കൽ തുക ? 15, 00 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 7 2,576 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
8 - 10 - 2013, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9 - 10 - 2013 , 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31-12 - 2013. 

- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേ 
ണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


1 എസ്/ 3329 / 13 / ഡി . സി . സി . - ക്യൂറിംഗ് പ്രഷർ പോട്ട്, 

പൾപ് ടെസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ മുതലായവ 
2 എസ്/3330 / 13 / ഡി. സി. സി. - ബ്ലീച്ചിംഗ്യൂണിറ്റ് മുതലായവ 
3 എസ്/ 3331/13 / ഡി . സി . സി. - ഹൈഡാ സോൾഡറിംഗ് 

ആന്റ് വെൽഡിംഗ് ഇൻട്രാ ഓറൽ ക്യാമറ 
- 4 എസ്/ 3332 / 13/ ഡി . സി. സി . ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻട്രാ ഓറൽ 

ആന്റ് എക്സ് പ്രോസസ്സർ മുതലായവ 
5 എസ്/ 3333/ 13 ഡി. സി . സി . -- ഡിഫ്ളാസ്കിംഗ് യൂണിറ്റ് 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


| ( Sd .) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 
No. S/3329/ 13/DCC. 

3rd September 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following Equipments to 
the Government Dental College, Kozhikode-8 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 210. 

തപാൽവഴി (മണിയോർഡർ മാത്രം) ? 460 . 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 22- 10 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപന അ വ സാ നി ക്കുന്ന 
- തീയതിയും സമയവും (തപാൽ മുഖേന) - 14- 10 -2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 10 - 2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 - 10 - 2013, 
11 മണി. 


SI. 
No . 


Tender Number and Superscription 


Government Dental College , 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Principal. 


| 1 S/ 3329 / 13 /DCC - Curing pressure pot, Pulp testers 

degital etc . 
2 S/ 3330 /13/DCC — Bleaching Unit 
3 S /3331/ 13/DCC — Hydro Soldering and Welding , 

Intra Oral Camera 
4 S /3332 /13/DCC - Automatic Intra Oral and X - ray 

processor 
5 S/3333/13 /DCC — Deflasking Unit 


Cost of tender forms: 

Original 420. 
Duplicate X 210 . 

By Post ( Money Order only) ? 460. 
Closing date and time for sale of tender forms 
22 -10- 2013 at 3 p. m . 

Closing date and time for sale of tender forms by 
post - 14- 10 -2013 at 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
23-10-2013 at 4 p. m . 

Date and time of opening of tender — 24 -10 -2013, 
11 a . m . 


TENDER NOTICES 

- (1) 
No. S2 -3036/ 2013 /IMCH. 

21st August 2013. 
Sealed tenders are invited for supply of Radio 
Frequency Generator 1 No. in IMCH Medical College , 
Calicut- 8. List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours on any working days. 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College, Calicut- 8 Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
11 - 10 - 2013 at 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate cost - 3 . 85 Lakh 
Cost of tender forms (Including Tax ): 

Original - { 840 . 

Duplicate X 420. 
If sent by post, postage charge 50 extra . 


Closing date and time of tender forms— 9- 10 -- 2013 , ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
3 p. m . 

ഐ . എം. സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
Last date and time of receipt of tender 

ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
10 - 10 -2013 , 5 p . m . 

പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
Date up to which rates are to be firm — 31- 8 -2014 . 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
Intending tenderers may on application to the വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala will വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
obtain the requisite tender form in which the tenders 

കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തിസമ യത്ത് ഈ 
should be submitted . 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
Application for tender forms should be accompanied നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
by the cash remittance as noted above for a set of tender നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
forms in which will not be refunded any circumstances. നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership of 
the product supply . 

No. S2-5158/2013 /IMCH. 

30th August 2013 . 
The tender forms are not transferable. Cheques, Sealed tenders are invited for supply of Bowel 
postage stamp , draft etc . will not be accepted towards the Steriliser ( 1 No.) in IMCH Medical College, Calicut-8. List 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by of item can be had from the office of undersigned during 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting to office hours on any working days . Envelop containing 
1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of articles tenders should be superscribed with tender numbers or 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient indicated in the statements below and and should be 
EMD will not be entertained . 

addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Further details can be had from the office of the 

Calicut-8 Kerala . Tender must be submitted in sealed 
undersigned during office hours on any working day. 

cover. Tender will be opened on 11 - 10 -2013 at 11 a.m . in 

the presence of such of the tenderers or their authorized 
കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യശി ശു persons who may be present at that time. Late tenders will 
സം ര ക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ റേഡിയോ not be accepted. 
ഫീക്വൻസി ജന റേറ്റർ (1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യു ന്ന 

Approximate cost - 32 ,000 . 
തിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽമുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 

Cost of tender forms ( including Tax ): 
ദർഘാസ്നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും സൂപ്രണ്ട്, മാത്യ ശി ശു 

Original 7 315. 
സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 

Duplicate 158 . 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 

If sent by post , postage charge — 50 Extra . 
തീയതികളിലും സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാ 

Closing date and time of tender forms— 9- 10 -- 2013, 
രുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 11- 10 - 2013 -ാം തീയതി രാവിലെ 3 p . m . 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ Last date and time of sale of receipt of tender 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

forms -10 -10- 2013 , 5 p. m . 
അടങ്കൽ തുക ? 3.85 ലക്ഷം. 

Date up to which rates are to be firm — 31-8 -2014 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

Intending tenderers may on application to the 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) - Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala will 
- ഒറിജിനൽ ? 840. 

obtain the requisite tender form in which the tenders 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 420. 

should be submitted . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Application for tender forms should be accompanied 
സമയവും 9 - 10 - 2013 , 3 മണി. 

by the cash remittance as noted above for a set of tender 

forms in which will not be refunded any circumstances. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 -2013 , 5 മണി. 

The tenders should undertake the responsibility for 

the intimate service even if any change in the dealership 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 

of the product supply. 


31 - 8 - 2014. 


TENDER NOTICE 


No. E / 730 ( A )/2012/ CNC. 


9th September 2013 . 


The tender forms are not transferable. Cheques, 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Furniture for the use in 
the Conference Hall of the Government College of Nursing , 
Calicut. 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 


Last date and time of issue of tender form by post 
- 1-10-2013, 3 p. m . 


Last date and time of issue of tender form 
8 - 10-2013, 3 p. m . 


Due date and time of receipt of tender form 
9- 10-2013, 4 p. m . 


- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാ തൃശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ ബവൽ 
സ്റ്ററിലെ സർ ( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽമുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴി 
ക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി ക ളി ലും 
സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരു 
ടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 11-10 -2013 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറ 
ക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 32,000. 


Date and time of opening of tender 
10 -10 -2013, 11. 30 p. m . 


Date upto which rates are to be firm — 31 - 12 - 2013 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) 


- ഒറിജിനൽ ? 315 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 158. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 10 - 2013 , 3 മണി. 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Government College of Nursing, Calicut direct on 
payment of * 1 ,800 and by registered post on payment of 
* 1 , 840 by Money Order. Tender forms should be 
superscribed as “ Tender No. E /730 ( A )/2012 /CNC and 
addressed to the Principal, Government College of 
Nursing , Calicut, Kerala - 673 008 . The last date of receipt 
of tender is 4 p .m . on 9- 10 -2013. Late tenders will not be 

accepted . The tenders will be opened at 11 .30 a .m . on 
| 10 - 10 -2013 in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Tender forms are not transferable under any 
circumstances. Cheques, Drafts , Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of forms nor will the 
forms be sent by VPP. Duplicate copy of tender forms can 
be had on payment of 7 800 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 -2013 , 5 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31 - 8 - 2014 . 


IMPORTANT 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തിസമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth * 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for. Tenders without agreement and EMD 
will be rejected outright. Specimen agreement is annexed to 
the prescribed tender form . Stamp Paper will be supplied to 
firms outside Kerala on request along with a remittance of 
? 140 towards the cost of Stamp Paper and X 40 as 
incidental charges by Money Order . Brand name of the 
item quoted should be mentioned . 


Institute of Maternal and Child Health , 
Government Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent . 


The list of items to be supplied and further details 
can be had from the office of the undersigned during 
office hours. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺ മെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ 
കോൺഫറൻസ് ഹാളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചർ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ടി 
തവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 1,800 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 800 . 

തപാൽവഴി ? 1,840. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 1- 10-2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 8- 10 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 9- 10 - 2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 10 - 2013, 
11. 30 മണി. 


തുക നിശ്ചിതമായി നിൽക്കേണ്ട തീയതി- 31- 12 -2013. 


ദർഘാസുകൾ ഇ / 730 ( എ ) / 2012 / സി.എൻ. സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിം ഗ് , മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പി . ഒ ., കോഴി ക്കോട് എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നി 
ദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
- 1 100 വില യുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജ്ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Government 
College of Nursing, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


